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_JL_ 



本标准 的全 部技术 内容 为强制 性 。 

本标 准按照 GB/T 1. 1-2009 给出 的规则 起草。 

本标 准代替 GB 16914-2003 《燃气 燃烧器 具安全 技术条 件》， 与 GB 16914-2003 相比， 主要 技术变 
化 如下： 

一一 增加了 "燃 具和配 件标准 应列出 符合和 支持本 标准第 3 章 要求的 条款对 应表" （见 2. 2) ； 

— 删除了 "合 格评定 程序" （见 2003 年 版的第 3 章） ； 

— 增加了 "燃 具与 燃气管 道连接 要求" （见 3. 3. 1. 13) 。 

本 标准使 用重新 起草法 修改采 用欧盟 2009/142/EC 《有关 燃气器 具的指 令》。 

本 标准与 2009/142/EC 指令 相比在 结构上 有较多 调整， 附录 A 中列 出了本 标准与 2009/142/EC 指令 

的章 条编号 对照一 览表。 

本 标准与 2009/142/EC 指令相 比存在 技术性 差异， 附录 B 中给出 了相应 技术性 差异及 其原因 的一览 

表。 

本标 准还做 了 下列 编辑性 修改： 

为与现 有标准 一致， 将 标准名 称改为 《燃 气燃烧 器具安 全技术 条件》 。 

本 标准由 中华人 民共和 国住房 和城乡 建设部 提出。 

本 标准由 住房和 城乡建 设部城 镇燃气 标准技 术归口 单位归 口 。 

本标 准起草 单位： 中国市 政工程 华北设 计研究 总院、 宁波 方太厨 具有限 公司、 广 东万和 新电气 股份有 
限 公司、 广东美 的厨卫 电器制 造有限 公司、 广 东万家 乐燃气 具有限 公司、 青岛经 济技术 开发区 海尔热 水器有 
限 公司、 艾欧 史密斯 （中国 ） 热水 器有限 公司、 樱 花卫厨 （中国 ） 股 份有限 公司、 博西 华电器 (江苏 ) 有限公 

司。 

本标准 主要起 草人： 高勇、 王启、 茅 忠群、 钟 家淞、 陈 复进、 胡 定钢、 郑涛、 鞠平、 黄 国金、 刘 松辉、 
渠 艳红、 杨 小丰。 

本 标准于 1997 年首次 发布， 2003 年 第一次 修订。 
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引 言 

为了保 护人身 安全与 健康， 防止 燃气燃 烧器具 （以 下简称 燃具） 在使用 过程中 可能产 生的事 故和危 
害， 加 强燃具 管理， 适 应贸易 需要， 制定本 标准。 

本标准 是燃具 和燃具 配件标 准中安 全技术 的基本 要求， 指导 燃具和 燃具配 件产品 标准的 制定。 
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燃气燃 烧器具 安全技 术条件 



1 范围 

本 标准规 定了燃 气燃烧 器具及 其配件 （以 下简称 燃具和 配件） 投 放市场 与自由 流通、 要求等 基本安 
全技术 内容。 

本标 准适用 于以城 镇燃气 为燃料 的家用 和商用 燃具和 配件。 
2 投放市 场与自 由流通 

2.1 燃具和 配件在 投放市 场和投 入使用 前应采 取必要 措施， 保 证其在 正常使 用时， 不会 危及人 身健康 
和财产 安全。 

注： 本 标准所 指燃具 "正常 使用" 是 指燃具 处于下 述使用 条件： 

a) 按安装 说明书 正确安 装并定 期正确 维护； 

b) 在符合 标准要 求的燃 气质量 变化和 供气压 力波动 范围内 使用； 

c) 按 燃具的 预定用 途正确 使用或 能够合 理地按 预期的 方式正 确使用 。 

2.2 燃具 和配件 标准应 符合第 3 章 规定的 要求， 并 应列出 符合并 支持第 3 章 要求的 条款对 应表。 
2. 3 投放 市场与 自 由流通 的燃具 和配件 产品应 符合第 3 章 要求。 

2. 4 燃 具和配 件经检 验证明 符合国 家相关 产品标 准后方 可投放 市场与 自 由 流通。 

2.5 燃具和 配件在 正常使 用中， 经 证明产 品存在 缺陷， 危及 人身健 康和财 产安全 或燃具 和配件 的安全 
性能 受到损 害时， 应禁止 或限制 其继续 投放市 场和投 入使用 。 

3 要求 

3. 1 一 般条件 

3.1.1 燃 具的设 计和制 造应确 保按正 常使用 时操作 安全， 不应 危及人 身健康 和财产 安全。 

3.1.2 燃具投 放市场 时应有 用规范 中文表 示的， 供安 装人员 使用的 技术说 明书、 供用户 使用的 使用和 
维护说 明书以 及安全 警示。 

3.1.2.1 供 安装人 员使用 的技术 说明书 应包括 安装、 调试、 维修及 操作安 全所需 的详细 说明。 技术说 
明 书应具 备下列 内容： 

a) 所 用燃气 类别； 

b) 所用燃 气额定 压力； 

c) 使用交 流电的 燃具， 应标明 电压、 频率、 功率和 接地措 施等相 关安全 信息； 

d) 通风 条件， 应 确保燃 烧所需 空气的 供给和 避免危 险的未 燃气体 混合物 积聚； 
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e) 燃烧产 物排放 条件； 

f) 燃 具安装 和调试 方法。 

3.1.2.2 供用 户使用 的使用 和维护 说明书 应包括 对使用 限制、 安装 环境及 通风要 求以及 其它安 全使用 
所需 的所有 说明。 

3.1.2.3 燃 具上应 清楚标 出所用 的燃气 类别， 燃 气额定 压力， 安装 环境、 通 风要求 等使用 限制， 以及 
其 它必要 的安全 警示。 燃气 类别应 同时标 示在包 装上。 

3.1.3 燃具的 安全、 调节 和控制 等配件 按装配 说明书 装入燃 具后， 应确保 实现其 预定的 用途。 燃具配 
件的生 产企业 应提供 装配、 调试、 操作和 维修的 说明。 

3.2 材料 

3.2.1 材料 应适合 其预定 用途， 应能 经受住 预期的 工艺、 化学 腐蚀和 高温等 条件。 
3.2.2 涉 及安全 的重要 材料， 其特 性应由 燃具生 产企业 和材料 供应企 业予以 保证。 
3.3 设计 和制造 
3. 3. 1 总则 

3.3.1.1 在燃 具使用 年限内 正常使 用时， 应保证 稳定、 可靠， 其整 体结构 和配件 不应有 危及安 全的不 
稳定、 变形、 泄漏、 磨 损或划 伤人等 情况的 发生。 

3.3.1.2 燃具在 启动或 使用过 程中， 烟 气中产 生的冷 凝水应 保证在 燃具使 用年限 内不应 影响其 整机运 
行安 全性， 排放的 冷凝水 不得对 排放管 道或场 地造成 腐蚀。 

3.3.1.3 燃具的 设计和 制造应 把发生 外来火 灾引起 爆炸的 危险降 至最低 限度。 

3.3.1.4 燃具 的燃气 系统不 应有水 和空气 渗入。 

3.3.1.5 当辅 助能源 正常波 动时， 应 确保燃 具安全 运行。 

3.3.1.6 当 辅助能 源异常 波动、 中断或 恢复供 应时， 应确保 燃具处 于安全 状态。 

3.3.1.7 燃具的 设计和 制造应 避免发 生电气 事故； 燃 具和配 件电气 设计应 符合相 关安全 要求。 

3.3.1.8 燃 具所有 的承压 部件， 应 能承受 机械应 力和热 应力， 在使 用年限 内不得 产生任 何影响 安全的 

变形。 

3.3.1.9 燃具应 保证当 安全、 控 制或调 节装置 发生故 障时不 会导致 不安全 的情况 发生。 

3.3.1. 10 当燃具 同时装 有安全 装置和 控制装 置时, 应保证 控制装 置的功 能不影 响安全 装置的 正常功 

能。 

3.3.1.11 在 制造阶 段已设 定或调 整好的 燃具， 以 及不允 许由用 户和安 装人员 操作的 部件， 应采取 锁定、 
漆封或 其他有 效保护 措施。 

3.3.1. 12 可由 用户调 节的温 度调节 装置、 控制 定位装 置等的 设计应 能避免 发生误 操作， 并应具 有防止 
误操作 的明显 标识和 说明， 且 各部件 动作应 准确、 灵活、 安全 可靠。 

3.3.1. 13 燃 具进气 口与燃 气管道 的连接 应采用 螺紋或 具有防 脱结构 的连接 型式。 
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3.3.2 未 燃燃气 的排放 

3. 3. 2. 1 燃具的 燃气泄 漏速率 （泄 漏量） 应确 保用户 安全。 

3.3.2.2 燃 具的程 序和结 构设计 应确保 点火、 再 点火和 火焰熄 灭之后 燃气释 放受到 限制， 并能 及时的 
安全 排除， 应避免 未燃燃 气在燃 具内积 聚造成 危险。 

3. 3. 2. 3 燃具应 具备火 焰确认 功能， 并 应防止 泄漏的 燃气在 室内积 聚产生 爆燃和 中毒的 危险。 
3.3.3 点火 

燃具在 正常使 用时， 点 火和再 点火应 安全、 稳定和 可靠。 
3.3.4 燃烧 

3. 3. 4. 1 燃具应 保证正 常使用 时燃烧 稳定， 燃烧 产物中 CO 等有害 物的浓 度应保 证人身 健康和 安全。 

3.3.4.2 与排 气管和 给排气 管相连 的燃具 的结构 设计应 合理， 应保证 在其正 常使用 时密封 严密， 不得 
出现 漏烟。 

3.3.4.3 与烟道 相连的 燃具， 应有防 倒烟的 功能。 

3. 3. 4. 4 独立的 无烟道 的家用 燃气采 暖器等 燃具， 应保证 有关房 间内的 CO 浓度, 在预定 的使用 时间内 
不危 害人身 健康。 

3.3.5 能 源的合 理利用 

在充分 反映技 术水平 并考虑 安全因 素的前 提下， 燃 具应保 证能源 的合理 利用， 提高热 效率； 在满足 
加 热工艺 要求前 提下， 应合 理设计 燃具的 额定热 负荷。 

3. 3. 6 温度 

3. 3. 6. 1 设 置在靠 近地面 或其他 表面的 燃具， 其温度 不应对 周围区 域造成 危险。 
3.3.6.2 燃具的 按钮、 旋钮、 手柄 等操作 部件， 其 表面温 度不应 对使用 者带来 危害。 

3.3.6.3 燃 具部件 的表面 温度， 除与 传热有 关的表 面和部 件外， 在正常 使用条 件下， 不 应对使 用者造 

成 危害。 

3.3.7 食 品和生 活用水 

与 食品和 生活用 水相接 触的材 料和零 部件， 不应 污染、 影 响或损 害食品 和生活 用水的 质量。 
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附 录 A 
(资 料性 附录） 
本标准 与欧盟 2009/1 42/EC 指令 相比的 结构变 化情况 

本标准 与欧盟 2009/142/EC 指令 相比在 结构上 有较多 调整， 具体章 条编号 对照情 况见表 A. 1。 



表 A. 1 本标准 与欧盟 2009/142/EC 指令 的章条 编号对 照情况 



女 、# 奋 欠始^ ■ 
不^ F/g 早余 綱"^ 


^d- iTi7 iv^ 1 bm or\no /\ao /cp ：± 匕八芸 欠々 £S 
^^H'JeA^ ^UUy/ 14// to t 日 7 早余綱 5 


1 


第 1 早 采 1 条 


2 


第 1 章 第 2 条〜 第 3 条、 第 5 条、 第 7 条 


2. 1 


第 1 早 呆 2 条 1 




第 1 章 第 2 条 2 


2. 2 




2. 3 


第 1 早 第； 3 条 




第 1 早 果 4 条 


2. 4 


果 1 早 果 5 条 




第 1 早 第 6 条 


2. 5 


第 1 早 第 7 条 1 




第 1 章 %1 %： 2—4 




第 2 章 




第 3 章 




第 4 早 




17/ 丄 TT 
附录 II 


3 


|7/_L T 
附录 I 


3. 1 


附录 I 1 


3. 1. 1 


附录 I 1. 1 


3. 1. 2 


附录 I 1. 2 


d. 丄. I 


ma? 丄 1. 丄 


3. 1.2.2 


附录 I 1. 2. 2 


3. 1. 2. 3 


附录 I 1. 2. 3 


3. 1. 3 


附录 I 1. 3 


3. 2 


附录 I 2 


3. 2. 1 


附录 I 2. 1 


3. 2. 2 


附录 I 2.2 


3. 3 


附录 I 3 


3. 3. 1 


附录 I 3. 1 


3. 3. 1. 1〜3. 3. 1. 圍 


附录 I 3. 1. 1〜3. 1. 12 


3. 3. 1. 13 




3. 3. 2〜3. 3. 7 


附录 I 3. 2〜3. 7 




附录 III 〜附录 VE 
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附 录 B 

(资 料性 附录） 

本标准 与欧盟 2009/1 42/EC 指令的 技术性 差异及 其原因 

表 B.1 给出了 本标准 与欧盟 2009/142/EC 指 令的技 术性差 异及其 原因。 



表 B. 1 本标准 与欧盟 2009/1 42/EC 指令的 技术性 差异及 其原因 



本 标准章 条编号 


技术 性差异 


原 因 


2 


增加了 "燃 具和配 件标准 应列出 符合和 支持本 标准第 3 章要 
求的 条款对 应表" 


依据我 国国情 和相关 规定。 


2 


删 除欧盟 2009/142/EC 指 令的第 1 章第 2 条的 2 款 "各 成员 

国间燃 气类别 及相应 压力应 及时通 报"。 


由 燃气专 业的其 他标准 通报。 


2 


删 除欧盟 2009/142/EC 指 令的第 4 条 "各 成员 国限制 产品投 

■lj, * - 【7 .11： r'- " 

放 市场要 求"。 


我国 不适用 


2 


删 除欧盟 2009/142/EC 指 令的第 6 条 "各 成员 国间标 准协调 

程 序"。 


我国 不适用 


2 


删 除欧盟 2009/142/EC 指 令的第 7 条的 2〜4 款 "各 成员国 
|BJ 巾场》 il 通 屮燃具 出±见 女企 M«SBT， 具从 巾场召 |H] 的 f 曰施 木口 
处理程 序"。 


我 H 匕 有相夫 规定。 




删 除欧盟 2009/142/EC 指 令的第 2 章 合 格认证 方法、 第 3 

章 CE 合格 标志、 第 4 章 最终 条款。 


我国巳 有相关 规定。 




删除 了欧盟 2009/142/EC 指令 的附录 II 合 格评定 程序。 


我国已 有相关 规定。 


3 


删除 了附录 I 条款 3. 4. 4 中 "无 烟道快 速热水 器"。 


我国 早己明 令禁止 该类热 水器的 设计、 
生产和 使用。 


3. 3. 1. 13 


增加 燃具与 燃气管 道连接 要求。 


依据我 国国情 和相关 规定。 




删 除欧盟 2009/142/EC 指令 的附录 III CE 合格 标志和 铭牌、 
附录 IV 设计 文件、 附录 V 评定 指定机 构的最 低要求 准则。 


我国巳 有相关 规定。 




删 除欧盟 2009/142/EC 指令 的附录 VI 废 止指令 和实施 时间、 
附录 VH2009/142/EC 与 90/396/EEC 条款对 应表。 





